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INTRODUCTION 


This Parts Catalogue contains the component parts of the engine mounted on TÉM FORKLIFT TRUCK. 


How to order parts 


When ordering, be sure to specify the model name and serial number (machine number), 
engine type and serial number (engine number) of your machine, as well as the part number 
and desired quantity for each part. The machine serial number (machine number) is 
indicated on the machine name plate, the engine serial number (engine number) is punched 
on the cylinder block. 


Serial number 
(engine number) 
Punching position 


Serial number 
(machine number) 














How to use the Parts Catalogue 


To find a part number after Search the section from Confirm illustration part 
understanding the part Contents, find the FIG. number and machine 
name. number of the parts number. 

number list. 


To find a part number Search the Contents, find The part number, shape, 
after understanding the tne FIG. number of name and record are 
location of assembly illustration. clear. 





Abbreviations and symbols 


ASSY ән Assembled unit. 
000 Oversize. 

US. or ERR Undersize. 

STP нал Standard. 

SA. The marketable part set or kit. 
AR "Kk esa Quantity required. 
Mr Length. 

“a ui Not illustrated. 

FORWARD -- It is shown that a fan side is the forward. 
t ..xs..s....... Thickness. 

Ала. Number of teech on the gear. 


Materals and specifications subject to change without notice. 


APPLICABLE MODEL 
xal AE 


S6S-31TFL, S6S31TFLW 


TYPE E/G TYPE Model fx Symbol ¿23 


FD35T9 
FD40T9 
A S6SSITEL d 
FD45T9 
FD50T9 
FD35C9 
S6S-31TFLW FD40C9 
FD45C9 
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FIG. 1 OVERHAUL GASKET KIT 
NB Ay My 





FIG. 1 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
MS RD ET EX 


AG-32B94-01070 OVERHAUL GASRET RIT J-V goli Ry My 
AG-F3150-02000 O RING oy 
AG-31346-11900 GASKET Y My 
AG-F4202-20000 GASKET }`Ä72k 
AG-30461-71601 GASKET A ATIK 
AG-MD068355 GASKET, FUEL RETURN 3 Ap 
AG-MDO70717 GASKET, HOLDER İT Mh 
AG-05507-10110 O RING oy” 
AG-05946-01201 WASHER,SEALING ҹӱр 








Remarks : serial Мо. 


ME: ENEE 
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AG-32B32-00800 + | GASKET,EXHAUST h Myk 
AG-34330-04300 * |GASKET,AIR HEATER I Apyb 
AG-32A35-00600 * |O RING o) 
AG-06016-13140 * JO RING oj 
AG-30636-25901 * |GASKET 3 Ark 
AG-34446-05300 k |GASKET 3 Aryb 
AG-32A01-02501 ж | ОАЗКЕТ,НЕАО REAR }`Ä7›k 
16 |AG-32A04-02801 * |SEAL,VALVE STEM Van 12 
17 |AG-32A07-04100 + |GASKET,FRONT PLATE İT” My 1 
18 |AG-32A07-11700 * |SEAL,SIDE y-N 2 
19 |AG-32A07-14201 * |GASKET,REAR P` My 1 
20 |AG-32A11-00200 x |GASKET,GEAR CASE W My 1 
21 |AG-32A45-00400 ж (GASKET,PUMP COVER ` Ark 1 
22 |AG-32A45-00500 * |GASKET,WATER PUMP 3 Ayk 1 
23 1AG-32B46-00200 ж |GASKET,THERMO CASE 4 Ary 1 
24 |AG-32A91-05100 ж |GASKET, LIQUID H` apyb 1 
25 |AG-32B01-12100 * | GASKET,CYLINDER HEAD h”Aryb 1 
26 |AG-32B04-03200 ж |GASKET,ROCKER COVER W Ay 1 
27 |AG-32B45-05500 * |GASKET,WATER b M 1 
28 |AG-32B30-00201 ж |GASKET,INLET MANF b Ay 1 
29 |AG-32B32-00200 * |GASKET,EXHAUST MANF h'A'ryb 1 
30 | AG-32B39-01200 * |GASKET,SIDE COER h` My 1 





FIG. 2 CRAN KCASE 
?71⁄717-1 





A: S6S-31TFL 


Item No. 
REES 


A1 


> 
(О O NO MAO Na D 


N N N N A a a m — — m m 
OD + О O ON O GQ + V N + O 


AG-32B07-01014 
NO PART NO. 
NO PART NO. 
NO PART NO. 
NO PART NO. 
AG-32A07-02600 
AG-04826-23500 
AG-04826-21800 
AG-32A07-01501 
AG-05605-01410 
AG-04826-21800 
AG-MS661140 
AG-MD000269 
AG-F2846-12000 
AG-F2850-04008 
AG-34307-02100 
AG-F2846-05000 
NO PART NO. 
AG-32A23-03500 
AG-MS661142 
AG-34307-12701 
AG-34307-02802 
AG-34307-02901 
AG-32A07-11700 
AG-MC840219 


B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description 
Bats 405, ESAn 


CRANKCASE ASSY 
CRANKCASE SUB ASSY 


CRANKCASE 
CAP 

CAP 

BOLT 
CAP,SEALING 
CAP,SEALING 
PIN,DOWEL 
BUSHING 
CAP,SEALING 
PLUG 

PLUG 
PIN,DOWEL 
PIN,SPRING 
PLUG 
PIN,DOWEL 
PLUG 
SHAFT,IDLER 
PLUG 
BUSHING,FRONT 


BUSHING,MIDDLE 


BUSHING,REAR 
SEAL,SIDE 


SWITCH,OIL PRESSURE 


IIA GAP yt 
7372 ]-392" Tyto 
777-2 
Fey)" 
+197 
k" 
İv?” 
417 
t 
7». 
hy?” 
VAN 
737 
s 

t» 
737 
ку 
VAN 
ỳx7È 
VAN 
7» 
7792277 
VIV 
y-N 
My 





Reg'd 
ER 


1 
2 
1 
7 
9 
1 
2 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 





FIG. 2 


Remarks : serial No. 
(BE: ESE 
INC.1-21 
INC.1-5 


REAR PLATE & MAIN METAL 


Ut-7" V-F&247231 


FIG. 3 





FIG. 3 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
Bares RCS Ama Å EX 









Remarks : serial No. 
(BE: FSF 








































1 |AG-32B07-06600 PLATE,REAR 7V-h 

2 |AG-32A07-14201 GASKET A Xy 

3 |AG-F1805-10025 BOLT&WASHER K WAY 0 

4 |AG-F1805-10030 BOLT&WASHER R MAY 2 

5 |AG-34407-11090 SEAL OIL y- 1 JA 

- 1AG-34407-02090 SEAL,OIL ỳ-h 1 İB 

6 |AG-32A07-06900 STUD 2378” 2 

7 İAG-F2300-10000 NUT Fyk 2 

8 |AG-F2515-10000 WASHER Ty 2 

9 |AG-32B09-00010 METAL SET, MAIN XöMiyk 7 İSTD 

- 1AG-32B09-00020 METAL SET,MAIN ażwtyb 7 |U.S.=0.25mm 

- | AG-32B09-00030 METAL SET, MAIN XGMegN 7 |U.S.=0.50mm 

- |AG-32B09-00040 METAL SET,MAIN ażwtyb 7 |U.S.=0.75mm 
10 |AG-32B09-08101 PLATE, THRUST TU- 3 |STD 

- |AG-32B09-08201 PLATE,THRUST 7 V-k 3 |O.S.=0.15mm 

- |AG-32B09-08301 PLATE,THRUST 7'V-k 3 |O.S.=0.30mm 














FIG. 4 PISTON & CONNECTING ROD 
t Ahv8337717$ Uy 
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FIG. 4 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


ltem No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES ES 2095 Ban Ef EA fae : FASE 


1 |AG-32A17-10100 PISTON ta 6 |STD 
- |AG-32A17-10200 PISTON ta 6 |O.S.=0.25mm 
- 1AG-32A17-10300 PISTON t'a 6 |O.S.=0.50mm 
2 1AG-32A17-02010 RING,PISTON zə” 6 İSTD 
AG-32A17-02020 RING,PISTON zə? 6 10.S.-0.25mm 
- |AG-32A17-02030 RING,PISTON zz” 6 |O.S.=0.50mm 
3 1AG-32A17-08300 PIN,PISTON t 6 
4 |AG-F3202-03000 RING,SNAP zz” 12 
A JAG-32A19-00012 CONNECTING ROD ASSY 2447477 "DyN Pyty| 6 |INC.5-9 
5 |AG-30619-10501 NUT Тәк 
6 |NO PART NO. ROD,CONNECTING Dy 
7 |NO PART NO. CAP wy 
8 |AG-32A19-00400 BOLT K WW 
9 ¡AG-32A19-00501 BUSHING 7793277 
10 ¡AG-32B19-09011 METAL 43 STD 
- |AG-32B19-09021 METAL 43 U.S.=0.25mm 
- | AG-32B19-09031 METAL 4314 U.S.=0.50mm 
- | AG-32B19-09041 METAL 4314 U.S.=0.75mm 








FIG. 5 CRANKSHAFT & FLYWHEEL 
IT 77% 2 827 484 1 





FIG. 5 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


: Рап Мо. Магк Description Req'd 
Bass ALS AAM (1% 


AG-32B20-10011 CRANKSHAFT ASSY III INP 787 
















Remarks : serial No. 
fiż: SE 







= 



























































1 | NO PART NO. CRANKSHAFT TIT 1 
2 |AG-F2846-10000 PIN,DOWEL ts 2 
3 |AG-F2870-07022 KEY WOODRUFF + 2 
4 1AG-32A20-02901 NUT tyh 1 
5 1AG-32A23-00101 GEAR +1- 1 12-23 
6 |AG-F1035-12045 BOLT кә 6 
7 |AG-34721-03700 WASHER Jy 2 
8 | AG-34721-03200 BEARING,BALL NN 1 
A2 |AG-32B21-10030 FLYWHEEL ASSY 771M -W? jt? 1 JA 
INC.9,10 
- |AG-32B21-06010 FLYWHEEL ASSY TIKAN yt» B 
INC.9,10 
9 |AG-32A21-00900 GEAR,RING FA Z-122 
10 |NO PART NO. FLYVVHEEL TIKIN 
11 |AG-32B22-00100 DAMPER ду 
12 |AG-32B22-00800 BOLT KW 





AG-32B20-01501 PULLEY 7-9 


FIG. 6 TIMING GEAR CASE 
34370 X 
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A: S6S-31TFL 


Item No. 
RHES 


ONO “m O N -> 


O 


AG-32A11-03100 
AG-32A11-00105 
AG-32A07-04100 
AG-F1805-08016 
AG-32A11-00200 
AG-MF241264 

AG-32A11-01100 
AG-06016-13140 
AG-MF241266 

AG-32A11-01600 
AG-F1805-06010 
AG-F3015-07023 
AG-32A23-01100 
AG-32A23-05400 


AG-32B23-02300 


AG-32A23-03010 
NO PART NO. 

NO PART NO. 

AG-34323-00801 
AG-F1805-10020 
AG-32A35-12101 
AG-05640-06909 





B: S6S-31TFLW 


Part No. 
Bass 


Description Req'd 
Bra Eh EX 


PLATE,FRONT 


CASE,TIMING GEAR 


GASRET 
BOLT8WASHER 
GASKET 
BOLT&WASHER 


COVER, TIMING GEAR 


O RING 
BOLT&WASHER 
PLATE, POINTER 
BOLT&WASHER 
SEAL OIL 


GEAR, CAMSHAFT 
GEAR, INJECTION PUMP 


GEAR, INJECTION PUMP 


GEAR, IDLER 
GEAR 

BUSHING 
PLATE, THRUST 
BOLT&WASHER 
GEAR, OIL PUMP 
BEARING, BALL 





7°U-k 

5-2 
KATYE 

K WAY 
VÀ My 

F WAY 
HN - 
oy 

K M&UyTY 
7'V-h 

K WAY 
Y» 

f't- 

+y- 


pao 


+1- 

+ 1- 
PAVZA 
7*v-h 
ГУР. 
f 1- 
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1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
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FIG. 6 


Remarks : serial Мо. 


RE : FASE 


Z=46 

A 

Z=46 

B 

Z=46 
INC.16,17 


Z=31 


OIL PAN 
34I y 


FIG. 7 





FIG. 7 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHES BER RDS Ban A TR 1% 1855 : RSS 


1 1AG-32B13-00010 PAN,OIL NY 1 |INC.2,3 
2 |AG-F4202-20000 GASRET B ATV 1 
3 |AG-32B13-00200 PLUG,DRAIN 737 1 
4 |AG-F1805-08016 BOLT8WASHER K WAY 31 
5 |AG-32B42-20100 GUIDE,LEVEL GAUGE PAN 1 
6 |AG-32B42-12101 GAUGE, OIL LEVEL Sr 1 
7 1AG-05507-10110 O RING ONI i 





CYLINDER HEAD 


70753 AYE 


FIG. 8 





FIG. 8 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


RHES 


ltem No. Part No. Mark Description Req'd 
Ans ALS Bee Z EN fi 


Remarks : serial No. 
iż: FARE 


A1 |AG-32B01-01011 CYLINDER HEAD ASSY 2075 ^y уну INC.1-10 
A2 |NO PART NO. SUB ASSY YT Pyty INC.1-7 
1 |AG-04826-22000 CAP,SEALING 197” 
2 1AG-04826-22500 CAP,SEALING 37" 
3 |AG-32A01-01600 GUIDE,VALVE AK 
4 |AG-32A01-03100 SEAT,INLET VALVE yb 
5 |AG-32A01-03200 SEAT,EXHAUST VALVE yok 
6 |AG-32A03-01100 JET,COMBUSTION y ryb 
7 |NOPARTNO. HEAD,CYLINDER ny 
8 |NO PART NO. PLUG 737 
9 |AG-MM316248 PLUG,DRAIN 777 
10 |AG-30636-25901 GASKET W M 
11 |AG-32B01-12100 GASKET İT Mh 
12 |AG-32A01-01400 BOLT K WW 
13 |AG-32A01-02700 EYE,LIFTING,FRONT 74 
14 |AG-32A01-02091 EYE,LIFTING,REAR 74 INC.18 
15 |AG-32A01-02501 GASKET h^ Aryb 
16 |AG-F1805-08016 BOLT&WASHER k WAY 
17 |AG-F1805-08020 BOLTAWASHER RNET 
18 ¡AG-F5005-17001 PLUG 777 








FIG. 9 ROCKER COVER & CAMSHAFT 
By 894747) 





8 
CAMSHAFT GEAR 


A: S6S-31TFL 


Item No. 
NH5 


O o J © Q + O N = 


AG-32B04-03010 
NO PART NO. 

AG-32B04-03200 
AG-F1805-08040 
AG-MD008784 

AG-32B05-00101 
AG-F2870-07022 
AG-34405-00800 
AG-F1805-08016 
AG-32A05-02101 
AG-32A05-13100 
AG-32B43-11700 
AG-MS660174 

AG-30446-06300 


B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
ETT = ADS BEE fi tai 


COVER,ROCKER 
PIPE 

GASKET 
BOLT&WASHER 
CAP,OIL FILLER 
CAMSHAFT 

KEY, WOODRUFF 
PLATE,THRUST 
BOLT&WASHER 
TAPPET 
ROD,PUSH 
HOSE,BREATHER 
CLIP,HOSE 
CLAMP 








hy- 

NAT 

V My 

K WAY 
Алт?" 
}hÙ+2k 

+- 

7'V-b 
CMY: Vp Pad 
GA yh 
Byk” 

KA 

7157" 
7777" 


1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 





FIG. 9 


Remarks : serial No. 


INC.2 


ME: EEE 


AL 


VALVE MĘCHANISM 


WWI 21 


FIG. 10 





FORWARD 


FIG. 10 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
RES 05 ESL A fi EX 



















Remarts : serial No. 


ME: EK EE 





































































1 1AG-32A04-00202 VALVE,INLET NW 
2 |AG-32A04-01202 VALVE,EXHAUST NW 
3 |AG-30604-21402 SPRING,VALVE ANSI 
4 1AG-30604-31601 RETAINER,UPPER IT-Ż 
5 |AG-34404-02901 COTTER,VALVE 132 
6 |AG-31304-11700 CAP dry?" 
7 |AG-32A04-02801 SEAL,VALVE STEM I 7-/ 
A1 |NO PART NO. ROCKER & SHAFT ASSY Ду1 & 717NP yt» INC.8-16 
A2 |AG-32A04-22010 ROCKER ASSY By yt INC.8-10 
8 |AG-F2325-08000 ' NUT T» 
9 |NOPART NO. ROCKER & BUSHING Hy & 2 9727 
10 |AG-32A04-02401 SCREW 2714 2 
11 |AG-32C04-04501 SPRING,VALVE 277077” 5 
A3 |AG-32B04-04011 ROCKER SHAFT ASSY DENI NP yt 1 |INC.12,13 
12 |NO PART NO. SHAFT,ROCKER yr7h 1 
13 |AG-04826-21200 CAP,SEALING Fey” 2 
14 |AG-MF522010 RING,SNAP Ју?" 2 
15 |AG-32A04-04701 BRACKET 7772k 6 
16 |AG-32A04-04801 BOLT AM 6 
17 |AG-F1805-08025 BOLT&WASHER F MATY 6 





FIG. 11 INLET 8 EXHAUST SYSTEM 
fyvykaI$V -AN/ATA 





FIG. 11 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 
Item No. Part No. Mark Description Regd Remarks : serial No. 
RHES EES RDS Елә FR EX ŘE: FSE 


1 |AG-32B30-10090 MANIFOLD,INLET X=-kk` 1 
2 |AG-32B30-00201 GASKET İT” ATV 1 
3 |AG-F1805-08040 BOLT&WASHER K WAY 24 
4 |AG-32B30-01102 ELBOW Id 1 
5 |AG-34330-04300 GASKET İT My 1 
6 |AG-F1805-08020 BOLT&WASHER A kk&7»3% 2 
7 |AG-MF241266 BOLT&WASHER UA 2 
8 |AG-32B32-00600 MANIFOLD,EXHAUST VZ- 1 
9 1AG-32B32-00200 GASKET İT Ay 1 
10 1AG-F1450-10020 STUD Ażil 2 
11 |AG-32B32-00901 SPACER AN =} 12 
12 |AG-34332-31300 WASHER yyə 12 
13 İAG-F1805-08050 BOLT&WASHER K WAY 12 








FIG. 12 OIL SYSTEM 
311/274 





FORWARD 


FIG. 12 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RHS Bane > ALS BM EX iż: EHER 


1 |AG-32B35-00012 PUMP,OIL +37 1 
2 |AG-32A35-00600 O RING Ov?” 1 
3 |AG-F1805-08020 BOLT&WASHER ГУ уру. 4 
4 |AG-F2320-10000 NUT Toh 1 
5 |AG-F2515-10000 WASHER JA 1 
6 |AG-32B35-15100 STRAINER,OIL AMW-7 1 
7 1AG-F3150-02000 O RING Oy 1 
8 |AG-32B35-06200 STAY AT- 1 
9 |AG-F1805-08016 BOLT&WASHER K M&UJTY 4 
10 |AG-32A36-05012 VALVE,RELIEF NW 1 
11 |AG-34340-00700 GASKET İT Ary 1 
12 |AG-32B39-01100 COVER,SIDE BN - 1 
13 |AG-32B39-01200 GASKET İT Mb 1 
14 |AG-F1805-08016 BOLT&WASHER Кут 
15 |AG-32B40-00100 CARTRIDGE İ-M)y?” 


16 İAG-32A40-01100 UNION 14% 











FIG.13 COOLING SYSTEM 
-JV 3371 





A: S6S-31TFL 


Part No. Mark Description Req'd 
MATES ERI Ħin Żif EX 


Item No 


ALES 


O 0 + O N -> 


B: S6S-31TFLW 


AG-32A45-00500 
AG-32B45-05500 
AG-F1805-08045 
AG-F1805-08050 
AG-F1805-08040 
AG-32B45-00901 
AG-32B45-10031 
AG-F1805-08025 
AG-F1805-08035 
AG-32A45-00300 
AG-32A45-00400 
NO PART NO. 

NO PART NO. 
NO PART NO. 
AG-32C48-01101 
AG-32B45-04100 
AG-F1805-08045 
AG-32A46-03100 
AG-32B46-00030 
AG-F1805-08045 
AG-30646-25064 
AG-31346-11900 
AG-31646-02200 
AG-32B46-00301 
AG-34446-05300 
AG-32B46-00200 
AG-F1805-08070 
AG-32B46-01100 
AG-32B48-00100 
AG-31345-12100 
AG-F1805-08045 
AG-05910-20049 

































GASKET 
GASKET 
BOLT&WASHER 
BOLT&WASHER 
BOLT&WASHER 
SPACER 
WATER PUMP ASSY 
BOLT&WASHER 
BOLT&WASHER 
COVER 
GASKET 

PIPE 

PLUG 

CASE 

SPACER 
PULLEY 
BOLT&WASHER 
CLAMP 
THERMOSTAT ASSY 
BOLT&WASHER 
COVER 
GASKET 
THERMOSTAT 
CASE,THERMOSTAT 
GASKET 
GASKET 
BOLT8WASHER 
HOSE,WATER 
FAN,COOLING 
PLATE 
BOLT&WASHER 
BELT 
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Y Apyh 
KMA 
K kk&23+ 
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AN AH 
94-3-# YT? Tyto 
K WMA 
K WAY 
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NAT 
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FIG. 13 


Remarks : serial No. 
(BE | MSF 


INC.7-13 


INC.18-23 





FIG. 14 FUEL SYSTEM 
FI-INYATA 
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Mark 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 
Item No. Part No. 
RHES Bats 


{ 


© o NO Q + G I i1 


© G O © © EO O O M N IO M M N N M NN > 4 — 4 4 — 4 m — 





AG-32A61-01101 
AG-32B61-01602 
AG-06016-13140 
AG-30461-71601 
AG-05633-30800 
AG-MS401429 
AG-05633-31000 
AG-32B61-03801 
AG-32A61-08800 
AG-F2005-10020 
AG-F2500-10000 
AG-F1805-10025 
AG-MD068353 
AG-MD068355 
AG-MD070717 
AG-32B61-50100 
AG-32B61-50200 
AG-32B61-50300 
AG-32B61-50400 
AG-32B61-50500 
AG-32B61-50600 
AG-32A61-09600 
AG-F1805-08016 
AG-F4300-01200 
AG-MH020804 
AG-F1825-06014 
AG-32161-13700 
AG-32B61-04100 
AG-F1805-08020 
AG-MS602007 
AG-32161-13400 
AG-32A61-03200 
AG-92364-02500 
AG-32B61-03400 
AG-32B61-50700 
AG-32B61-16901 
AG-34761-08800 
AG-05379-23024 
AG-F1805-08028 
AG-32B22-00800 
AG-32B65-00510 
AG-34462-30030 
AG-32C61-06000 


ALS 


FLANGE 
FLANGE 

O RING 
GASKET 

NUT 

STUD 

NUT 

BRACKET 
BRACKET 
BOLT&WASHER 
WASHER 
BOLT&WASHER 
NUT 

GASKET 
GASKET 
PIPE,NO.1 
PIPE,NO.2 
PIPE,NO.3 
PIPE,NO.4 
PIPE,NO.5 
PIPE,NO.6 
WASHER 
BOLT&WASHER 
CLAMP 

CLIP 
BOLT&WASHER 
SEAT 
PIPE,LEAK OFF 
BOLT&WASHER 
HOSE 

CLAMP 

PIPE 

HOSE 

HOSE 
PIPE,RETURN 
STAY 

PLATE 

TUBE 
BOLT&WASHER 
BOLT 
INJECTION PUMP 
FUEL FILTER 
NOZZLE 





WY 
Javy" 
oy 

b Afqyk 
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22/85” 

Тук 

7 774b 

7 779 

K MN&UyTtT 
Duỳy 
FET 
tyh 
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1 MN 
NAT 
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NAT 
NAT 
NAT 
NAT 
Ty 

K MR yy 
7277" 
7147" 

K MUT 
Y-h 

NAT 

K MAY 
Å-A 

7377 
NAT 

KA 

Å-A 

NAT 

27- 

7'V-h 
41-7 
KABA 
K vb 


foy 1994" LT 


7J1-1WJ4W3 
JAW 


Description Req'd 
BAZ EX 


1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
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FIG. 14 


Remarks : serial No. 


ME: EEEE 


SEE FIG.16 
SEE FIG.17 
SEE FIG.15 


FIG. 15 NOZZLE 8 HOLDER 
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FIG. 15 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


ltem No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
REES anes 605 Ban AŽ (El BE: RSS 


A1 |AG-32C61-06000 NOZZLE ASSY JA Vi yt; INC.1-7 

A2 |AG-32C61-06010 HOLDER ASSY RWA Ty» INC.1-6 
1 |AG-09311-05480 BODY kr - 
2 |AG-09312-10380 PIN,PRESSURE K” 
3 |AG-09312-70360 SPRING 2770227 
4 1AG-09316-41351 NUT FA 
5 1AG-09317-40070 PIECE,DISTANCE E'-A 
6 |AG-09317-51670 WASHER Jy t=0.900mm 
- 1AG-09317-51680 WASHER Jy t-0.925mm 
- |AG-09317-51690 WASHER : Jy t=0.950mm 
- |AG-09317-51700 WASHER TISE t=0.975mm 
- |AG-09317-51710 WASHER Uy7* t-1.000mm 
- 1AG-09317-51720 WASHER Dyỳy t-1.025mm 
- |AG-09317-51730 WASHER VY t=1.050mm 
- 1AG-09317-51740 WASHER Jy t-1.075mm 
- |AG-09317-51750 WASHER ҹӱр t-1.100mm 
- |AG-09317-51760 WASHER Ty t-1.125mm 
- |AG-09317-51770 WASHER VODA t=1.150mm 
- |AG-09317-51780 WASHER VÈY ai t=1.175mm 
- |AG-09317-51790 WASHER Tot t-1.200mm 
- 1AG-09317-51800 WASHER 7798 t=1.225mm 
- 1AG-09317-51810 VVASHER Tyin t=1.250mm 
- 1AG-09317-51820 WASHER TH t-1.275mm 
- 1AG-09317-51830 WASHER 7y t-1.300mm 
- 1AG-09317-51840 WASHER "ӱр t=1.325mm 
- 1AG-09317-51850 VVASHER VY t=1.350mm 
- 1AG-09317-51860 WASHER JW t-1.375mm 
- |AG-09317-51870 WASHER VERAS t=1.400mm 
- |AG-09317-51880 WASHER Tyin t-1.425mm 
- |AG-09317-51890 WASHER yv t-1.450mm 
- |AG-09317-51900 WASHER Jy t-1.475mm 
- |AG-09317-51910 WASHER 7» t-1.500mm 
- 1AG-09317-51920 VVASHER Wy t-1.525mm 
- |AG-09317-51930 WASHER ҹӱр t=1.550mm 
- |AG-09317-51940 WASHER Tynn t=1.575mm 
- |AG-09317-51950 WASHER Ty t=1.600mm 
- 1AG-09317-51960 WASHER "ҹӱр t=1.625mm 
- |AG-09317-51970 WASHER Tynn t-1.650mm 
- |AG-09317-51980 WASHER Ty t=1.675mm 
- |AG-09317-51990 WASHER Fyn t=1.700mm 
- |AG-09317-52000 WASHER Dyw t-1.725mm 
- 1AG-09317-52010 WASHER Jy t-1.750mm 
- |AG-09317-52020 WASHER Jy t-1.775mm 
- |AG-09317-52030 WASHER Uyw t-1.800mm 
- 1AG-09317-52040 WASHER Jy t-1.825mm 
- |AG-09317-52050 WASHER Tot t-1.850mm 
- 1AG-09317-52060 WASHER Jy t-1.875mm 


- |AG-09317-52070 WASHER ҹӱр t=1.900mm 
- | Аб-09317-52080 WASHER Tot t=1.925mm 
- |AG-09317-52090 WASHER Tyin t=1.950mm 
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FIG. 15 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
aes RCS Fn £1 FR (1% (EE : FSF 


AG-34661-02000 
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A: S6S-31TFL 


O) 00 AO 1 = A 


A2 


AG-32B65-00510 


AG-14669-90020 
AG-14602-01820 
AG-14660-10900 
AG-13951-20500 
AG-14610-00420 
AG-14610-30100 
AG-13910-40000 
AG-14620-00020 
AG-14620-00000 
AG-14620-10000 
AG-14620-20100 
AG-14620-30000 
AG-14620-40000 
AG-14621-02720 
AG-14621-05720 
AG-14630-30000 
AG-14630-40000 
AG-14630-50000 
AG-14620-50000 
AG-14622-10120 
AG-14660-00800 
AG-14631-18720 
AG-14630-10000 
AG-14631-26300 
AG-14631-26200 
AG-14669-04300 
AG-14669-04200 
AG-14669-04100 
AG-14669-03500 
AG-14669-03400 
AG-14669-03300 
AG-14669-03200 
AG-14660-00800 
AG-14631-04020 
AG-14662-05000 
AG-14631-00100 
AG-14662-05000 
AG-14631-21900 
AG-14623-00000 
AG-14623-00100 
AG-14623-10001 
AG-14623-30000 
AG-14660-30600 
AG-14660-30500 
AG-14669-06700 
AG-14669-06600 
AG-14669-06500 
AG-14669-06400 


B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description 
ET = 6095 Bet 


INJECTION PUMP ASSY 


VALVE KIT 
HOUSING,PUMP 
SEAL,OIL 
GASKET 
PUMP,FEED 
COVER 

SCREW 


DRIVE SHAFT ASSY 


SHAFT, DRIVE 
KEY,WOODRUFF 


ROLLER KIT 
PIN 

PIN 

CLIP 

DISC 
CAM,DISC 

O RING 
PISTON 
SLIDER 
SPRING,TIMER 
SPRING,TIMER 
SHIM 

SHIM 

SHIM 

SHIM 

SHIM 

SHIM 

SHIM 

ORING 
COVER 
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COVER 

BOLT 
SPRING,TIMER 
SHIM 

WASHER 
SEAT,SPRING 
SEAT,SPRING 
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FIG. 16 


Remarks : serial No. 


E: ESE 
INC.1-121 


INC.106-109 
INC.2 


ING.7-10 


INC.13 


t=0.75mm 
t=0.5mm 
t=2.0mm 
t=1.0mm 
1-0.25mm 
t-0.2mm 
t=0.1mm 


t=2.0mm 
t=1.8mm 
t=3.0mm 
t-2.9mm 
t-2.8mm 
t-2.7mm 
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A: S6S-31TFL 


B: S6S-31TFLW 


FIG. 16 


Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
Bats RUE Ean Ef tak fầế : ESE 


AG-14669-06300 
AG-14669-06200 
AG-14669-06100 
AG-14669-06000 
AG-14669-05900 
AG-14669-05800 
AG-14669-01900 
AG-14669-01800 
AG-14669-01700 
AG-14669-01600 
AG-14669-01500 
AG-14660-30400 
AG-14660-30300 
AG-14660-30200 
AG-14660-30100 
AG-14660-30000 
AG-14669-01400 
AG-14669-07800 
AG-14669-07500 
AG-14669-07400 
AG-14669-07300 
AG-14669-07200 
AG-14669-07100 
AG-14669-07000 
AG-14669-06900 
AG-14669-06800 
AG-14623-40600 
AG-14640-54420 
NO PART NO. 

NO PART NO. 

AG-14660-00000 
AG-14642-02700 
AG-14642-02600 
AG-14642-02500 
AG-14642-02400 
AG-14642-00000 
AG-14642-00100 
AG-14642-00200 
AG-14642-00300 
AG-14642-00400 
AG-14642-00500 
AG-14642-00600 
AG-14642-02200 
AG-14642-02100 
AG-14642-02300 
AG-14642-02000 
AG-14642-01900 
AG-14642-01800 
AG-14642-01700 
AG-14642-01600 





SHIM t-2.6mm 
SHIM N t-2.5mm 
SHIM y t-2.4mm 
SHIM > t=2.3mm 
SHIM 3 t=2.2mm 
SHIM 3 t=2.1mm 
SHIM š t=1.7mm 
SHIM 3 t-1.6mm 
SHIM y t-1.4mm 
SHIM N t-1.3mm 
SHIM y t=1.1mm 
SHIM 3 t=1.5mm 
SHIM N t=1.2mm 
SHIM y t-1.0mm 
SHIM š t=0.8mm 
SHIM y t-0.5mm 
SHIM y t-0.9mm 
SHIM 3 t=0.2mm 
SHIM y t=1.9mm 
SHIM y t-0.7mm 
SHIM y t-0.6mm 
SHIM ỳ t=0.4mm 
SHIM j t-3.4mm 
SHIM > t-3.3mm 
SHIM 3 t=3.2mm 
SHIM i t-3.1mm 
PIN,GUIDE 

HEAD,DISTRIBUTOR yN INC.38,39 
SHAFT 

PISTON 

O RING 

SHIM > t=2.44mm 
SHIM š t-2.42mm 
SHIM i t-2.40mm 
SHIM b t-2.38mm 
SHIM y t-1.90mm 
SHIM y t-1.92mm 
SHIM 2 t-1.94mm 
SHIM y t-1.96mm 
SHIM 3 t-1.98mm 
SHIM y t-2.00mm 
SHIM i t-2.02mm 
SHIM : i t-2.34mm 
SHIM 3 t=2.32mm 
SHIM 3 t-2.36mm 
SHIM i t-2.30mm 
SHIM ỳ t-2.28mm 
SHIM 3 t=2.26mm 
SHIM ỳ t-2.24mm 
SHIM y t-2.22mm 
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A: S6S-31TFL 


Part No. Mark Description jega 
ES ALS mi 


AG-14642-01500 
AG-14642-01400 
AG-14642-01300 
AG-14642-01200 
AG-14642-01100 
AG-14642-02800 
AG-14642-02900 
AG-14642-05800 
AG-14642-05700 
AG-14642-05600 
AG-14642-05500 
AG-14642-05400 
AG-14642-05300 
AG-14642-05200 
AG-14642-05100 
AG-14642-05000 
AG-14642-04900 
AG-14642-04800 
AG-14642-04700 
AG-14642-04600 
AG-14642-04500 
AG-14642-04400 
AG-14642-04300 
AG-14642-04200 
AG-14642-04100 
AG-14642-04000 
AG-14642-03900 
AG-14642-03800 
AG-14642-03700 
AG-14642-03600 
AG-14642-03500 
AG-14642-03400 
AG-14642-03300 
AG-14642-03200 
AG-14642-03100 
AG-14642-03000 
AG-14642-00700 
AG-14642-00800 
AG-14642-00900 
AG-14642-01000 
AG-14643-30100 
AG-14643-03320 
AG-14643-20000 
AG-14644-00220 
AG-13910-60100 
AG-14682-20720 
AG-14650-81022 
AG-14651-50320 
AG-14660-00100 
AG-13931-00200 


B: S6S-31TFLW 


SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
SHIM 
GASKET 
VALVE,DELIVERV 
SPRING 
HOLDER 
SCREW 
COVER ASSY 


COVER,GOVERNOR 


SHAFT,CONTROL 
O RING 
WASHER 
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t=2.20mm 
t=2.18mm 
t=2.16mm 
t=2.14mm 
t=2.12mm 
t-2.46mm 
t-2.48mm 
t-1.88mm 
t-1.86mm 
t-1.84mm 
t-1.82mm 
t-1.80mm 
t-1.78mm 
t-1.76mm 
t=1.74mm 
t=2.90mm 
t=2.88mm 
t=2.86mm 
t=2.84mm 
t=2.82mm 
t=2.80mm 
t-2.78mm 
t-2.76mm 
t-2.74mm 
t-2.72mm 
t-2.70mm 
t=2.68mm 
t-2.66mm 
t-2.64mm 
t-2.62mm 
t-2.60mm 
t-2.58mm 
t-2.56mm 
t-2.54mm 
t-2.52mm 
t-2.50mm 
t-2.04mm 
t-2.06mm 
t-2.08mm 
t-2.10mm 


INC.47-74 


FIG. 16 


Remarks : serial No. 


184 : 


Si 
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FIG. 16 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
OUT = ALE ES Z FR tat fiż: ESB 


AG-14683-25500 LEVER UN - 1 

52 JAG-14683-25600 LEVER VN - 1 

53 |AG-01411-06440 WASHER Jy 2 

54 |AG-01302-06040 NUT Ty 1 

55 |AG-14651-51820 SHAFT,LEVER ỳy7k 1 

56 | AG-14658-74500 SPRING AV YAN 1 

57 |AG-14660-00200 O RING oy 1 

58 |AG-14660-20100 WASHER Todt 1 

59 |AG-14654-01300 LEVER VN - 1 

60 |AG-14654-01400 LEVER WY- 1 

61 JAG-14662-11700 NUT Tək 1 

62 |AG-14662-11700 NUT Tək 1 

63 | AG-14652-62800 BOLT £ wh 1 

64 |AG-14652-63400 BOLT K wh 1 

65 |AG-14658-70400 SPRING Ay 1 

66 |AG-14654-10000 ANGLE 77h 1 

67 |AG-14692-52520 BRACKET 7177k 1 

68 |AG-13900-64500 BOLT K hF 2 

69 |AG-01302-06040 NUT FN 1 

70 |AG-14660-04400 RING,SEAL yy 1 

71 |AG-13930-80300 WASHER Ty 1 

72 |AG-14654-53400 SCREW,LOAD A911 1 |L-53.0mm 
- |AG-14654-53500 SCREW,LOAD A711 1 |L=55.0mm 
- |AG-14654-53600 SCREW,LOAD A912 1 |L=57.0mm 

73 (AG-13920-80900 NUT Тәк 1 

74 |AG-14660-01200 О RING o) 1 

75. |AG-14687-18020 LEVER, GOVERNOR VN - 1 

76 |AG-14656-80000 BOLT,PIVOT VM 2 

77 |AG-02650-81140 GASKET 5 ATIK 2 

78 |AG-14658-80500 SPRING AV YAN 2 

79 |AG-14656-90300 NUT FN 1 

80 |AG-14657-00420 SHAFT,GOVERNOR MWIN 1 

81 |AG-14660-00400 O RING OU>7' AR 

82 |AG-14657-10800 SHIM Yh AR |t=1.75mm 
- 1AG-14657-10700 SHIM Yh AR |t=1.55mm 
- 1AG-14657-10600 SHIM yh AR jt-1.35mm 
- |AG-14657-10500 SHIM Yh AR |t=1.15mm 
- |AG-14657-10400 SHIM yh AR |t=1.85mm 
- |AG-14657-10300 SHIM yh AR |t=1.65mm 
- |AG-14657-10200 SHIM yh AR |t-1.45mm 
- 1AG-14657-10100 SHIM yh AR [t-1.25mm 
- 1AG-14657-10000 SHIM yh AR 11-1.05mm 

83 JAG-14660-20600 WASHER 

84 JAG-14657-20020 HOLDER 

85 |AG-14660-22600 WASHER 

86 |AG-14697-61200 SLEEVE 


87 |AG-14657-60200 CAP 

88 |AG-14657-73000 PLUG 
- 1AG-14657-72900 PLUG 
- |AG-14657-72800 PLUG 


L=4.5mm 
L=4.3mm 
L=4.1mm 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
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A: S6S-31TFL 


100 
101 
102 


B: S6S-31 TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
ES 25 Aba ÅR ta 


AG-14657-72700 
AG-14657-72600 
AG-14657-72500 
AG-14657-72400 
AG-14657-72300 
AG-14657-72200 
AG-14687-74800 
AG-14687-74700 
AG-14687-70300 
AG-14687-70200 
AG-14687-70100 
AG-14687-70000 
AG-14687-75000 
AG-14687-74900 
AG-14657-72100 
AG-14657-72000 
AG-14657-71900 
AG-14657-71800 
AG-14657-73100 
AG-14657-73200 
AG-14657-73300 
AG-14657-76700 
AG-14657-76800 
AG-14657-76900 
AG-14657-77000 
AG-14657-77100 
AG-14657-77200 
AG-14657-77300 
AG-14657-77400 
AG-14657-77500 
AG-14657-77600 
AG-14657-77700 
AG-14657-77800 
AG-14657-77900 
AG-14657-78000 
AG-14657-78100 
AG-14687-93720 
AG-14658-01400 
AG-13910-60200 
AG-14642-10020 
AG-02650-81140 
AG-14642-20000 
AG-14660-00500 
AG-14660-00600 
AG-14660-00700 
AG-14611-00220 
AG-14611-40000 
AG-14612-00120 
AG-14698-99000 
AG-14620-60100 


VALVE,REGULATING 


RING, SPRING 


VALVE,OVER FLOW 


PLATE,NUMBER 
SPRING 


o > ho 
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M 
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FIG. 16 


Remarks : serial No. 
ME: KREE 
L-3.9mm 
L-3.7mm 
L-3.5mm 
L-3.3mm 
L-3.1mm 
L-2.9mm 
L-11.2mm 
L=11.1mm 
L-5.5mm 
L-5.4mm 
L-5.3mm 
L-5.2mm 
L-11.4mm 
L-11.3mm 
L-2.7mm 
L-2.5mm 
L-2.3mm 
L-2.1mm 
L-4.7mm 
L-4.9mm 
L-5.1mm 
L-2.2mm 
L-2.4mm 
L-2.6mm 
L-2.8mm 
L=3.0mm 
L=3.2mm 
L=3.4mm 
L=3.6mm 
L=3.8mm 
L=4.0mm 
L=4.2mm 
L=4.4mm 
L-4.6mm 
L-4.8mm 
L-5.0mm 


INC.93-95 


INC.99 


FIG. 16 INJECTION PUMP 
177 197378 77 


88 








104 46 


FIG. 16 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
Has AL Aba EX 












Remarks : serial No. 


ME: ENEE 






































































AG-14693-63000 BRACKET T ATIK 1 
104 |AG-01020-62240 BOLT k wh 2 
105 |AG-14662-00200 BOLT KM 1 
106 |AG-14665-00820 VALVE,MAGNET NAT” 1 
107 JAG-14660-01700 O RING ОјУ?" 1 
108 |AG-14666-20120 WIRE HY 1 
109 |AG-14662-14901 NUT fih 1 
110 |AG-13951-20500 GASKET A Ay 1 
111 |AG-14666-91720 EYE 74 1 
112 |AG-14612-50101 FILTER им 1 
113 |AG-14612-50200 SPRING AV YAN 1 
114 |AG-02580-31640 KEY,WOODRUFF + 1 
115 |AG-14623-20720 SPRING AV YAN 1 
116 |AG-14657-40120 FLYWEIGHT 774111) 1 
117 |AG-14660-01120 REPAIR KIT ЈА Pyh 1 
118 |AG-14659-81000 CAP ry" 1 
119 |AG-14659-80900 CAP Анеу?" AR |L=27mm 
- 1AG-14659-80800 САР y7” AR |L=24mm 
- 1AG-14659-80700 CAP 47° AR |L=21mm 
- |AG-14659-80600 CAP y?” L-18mm 
120 | AG-01302-12140 NUT Тәк 


Аб-01411-12440 WASHER 733% 


FUEL FILTER 
71-1744 


FIG. 17 
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FIG. 17 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


item No. Part No. Mark Description Req'd Remarks : serial No. 
RES As AS Ean ST EX iż: FASE 


A |AG-34462-30030 FUEL FILTER ASSY Ja IN MAP yey 1 |INC.1-5 
1 |AG-34462-01050 BODY KT - 1 (INC.2 

2 |AG-34462-01060 PLUG,AIR 737 1 

3 |AG-34462-01070 PLUG, DRAIN 737 1 

4 |AG-34462-11030 SENSOR tt 1 (INC.3 

5 |AG-34462-21040 ELEMENT IVXA 1 

6 |AG-F1805-08030 BOLT&WASHER B WAY 2 

7 |AG-32A62-10400 BRACKET V 1 

8 |AG-F1805-08016 BOLT&WASHER K kk&»3+ 2 











FIG. 18 ELECTRICAL PARTS 
IL? MİY -Y 


FORVVARD 





A: S6S-31TFL 


Item No. 
REES 


aa 
+ O © O + O Q R © ND = 


12 


AG-34466-31302 
AG-32B66-01200 
AG-32B68-02890 
NO PART NO. 

NO PART NO. 

AG-F1805-08020 
AG-F1805-12030 
AG-32B68-11200 
AG-F1825-12025 
AG-06016-13080 
AG-32B66-00202 


AG-32B66-00400 


AG-32A68-06800 





B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
Hanks 505 Baa Tk EX 


PLUG,GLOW 


PLATE,CONNECTION 


BRACKET 
BRACKET 
BUSHING 
BOLT&WASHER 
BOLT&WASHER 


PLATE, ADJUSTING 


BOLT&WASHER 
O RING 
STARTER 
STARTER 


ALTERNATOR 





737 
TV-k 
7 

7 ATIK 
7792227 
FINE) yr 
K ABBY 
I'b-k 
FWA 
oy” 
23-3 


45-5 


4053-3 


6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 





FIG. 18 


Remarks : serial No. 


b: FIZE 


INC.4,5 


B 
A 
SEE FIG.19 
B 
SEE FIG.19 
SEE FIG.20 


FIG. 19 STARTER 
22-3 





A: S6S-31TFL 








AG-32B66-00202 


AG-32B66-00400 


AG-M414X-07871 
AG-U001X-35094 





AG-M641X-E 7171 


AG-M690X-00671 
AG-M690X-00472 
AG-M864X-12271 
AG-M371X-B3571 
AG-S409S-00008 
AG-M578X-29171 
AG-M105X-43671 
AG-S930P-29970 
AG-M981X-76071 
AG-M605X-99171 
AG-M385X-03771 
AG-M414X-07472 
AG-M357X-91874 
AG-M191X-67685 
AG-M135X-01581 
AG-M982X-38871 
AG-M357X-66185 
AG-M230X-00671 
AG-M578D-20901 
AG-M800X-70471 
AG-M648X-40871 
AG-M649X-21771 
AG-M391X-04271 
AG-M642X-34071 















AG-M641X-A 7975 



























































B: S6S-31TFLW 


Part No. 
TES 





STARTER ASSY 
STARTER ASSY 
SCREW 


SWITCH 
BRACKET,FRONT 





BRACKET,FRONT 


BEARING 
BEARING 
LEVER 
SWITCH 
BALL 
PACKING SET 
ARMATURE 

BEARING 

BOLT 

PINION 

STOPPER 

SCREW 

CLUTCH SHAFT ASSY 
CLUTCH 
GEAR,INTERNAL 
WASHER 
SHAFT,GEAR 

GEAR 

PACKING 

YOKE 

BRUSH 

HOLDER 
SPRING,BRUSH 
BRACKET,REAR 

































































Mark Description 
ECS Ada APR 


A3-37ybtv 
23-37 yt 
2711 
Му? 


7 ATIK 


79k 





N FYLT 
N TYI 
vv- 
Myf 
KW 
NAT tyh 
T-74a7 
N TYI 
K Wh 
b'idi 
Aby" 
2713 
DIF ул INP yt 
7797 
+t- 
Jy 
ỳy7k 
yt- 

N vəz?” 
3-7 
75 
“ə” 

27” YAN 
7 





Req'd 
EX 
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FIG. 19 

















Remarks : serial No. 


BE: RSE 


INC.10 


INC.13 


INC.15-19 


INC.22 


INC.24 


FIG. 20 ALTERNATOR 
3153-3 





2= 


FIG. 20 


A: S6S-31TFL B: S6S-31TFLW 


Part No. Mark Description Req'd 
Abi = RD BEA (EX 





Remarks : serial No. 
BE: FARE 






















































A JAG-32A68-06800 ALTERNATOR ASSY 3W#Ä-5Ƒ»t>” 1 |INC.1-14 
1 |AG-A529X-06571 NUT Fyk 1 
2 |AG-A629X-51870 PULLEY 7-9 1 
3 |AG-A414X-19271 BOLT k wb 1 
4 |AG-A640X-58670 BRACKET,FRONT DIN 1 |INC.5,6 
5 |AG-A414X-19371 SCREW 2714 1 
6 |AG-S930P-37270 BEARING, FRONT A'7Jz?` 1 
7 |AG-A880X-72770 ROTOR A-3 1 |INC.8 
8 |AG-S930P-80770 BEARING,REAR ^'9yLT 1 
9 |AG-A383X-51570 STATOR 27—2 1 
10 İAG-A642X-33570 BRACKET,REAR 7 3p 1 |INC.11-14 
11 |AG-A866X-41272 REGULATOR Vi” av-5 1 |INC.12 
12 1AG-A647X-50270 BRUSH 7” 2 
13 |AG-A860X-73870 RECTIFIER L7747747 1 
14 |AG-A529X-05571 NUT JF 1 


PARTS NUMBER INDEX 








DITE SI 














BB m TE 7 Hb nn 5 2 BAT) Tui MESI mA EFS 
PART No. PART No. PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. 
AG-A383X-51570 AG-F2850-04008 AG-01020-62240 16 AG-09317-51940 15 
AG-A414X-19271 AG-F2870-07022 AG-01302-06040 16 AG-09317-51950 15 
AG-A414X-19371 AG-F2870-07022 AG-01302-06040 16 AG-09317-51960 15 
AG-A529X-05571 AG-F3015-07023 AG-01302-12140 16 AG-09317-51970 15 
AG-A529X-06571 AG-F3150-02000 AG-01411-06440 16 AG-09317-51980 15 
AG-A629X-51870 AG-F3150-02000 AG-01411-12440 18 AG-09317-51990 15 
AG-A640X-58670 AG-F3202-03000 AG-02580-31640 16 AG-09317-52000 15 
AG-A642X-33570 AG-F4202-20000 AG-02650-81140 18 AG-09317-52010 15 
AG-A647X-50270 AG-F4202-20000 AG-02650-81140 16 AG-09317-52020 15 
AG-A860X-73870 AG-F4300-01200 AG-04826-21200 10 AG-09317-52030 15 
AG-A866X-41272 AG-F5005-17001 AG-04826-21800 2 AG-09317-52040 15 
AG-A880X-72770 AG-MC840219 AG-04826-21800 2 AG-09317-52050 15 
AG-F1035-12045 AG-MD000269 AG-04826-22000 8 AG-09317-52060 15 
AG-F1450-10020 AG-MD008784 AG-04826-22500 8 AG-09317-52070 15 
AG-F1805-06010 AG-MD068353 AG-04826-23500 2 AG-09317-52080 15 
AG-F1805-08016 AG-MD068355 AG-05379-23024 14 AG-09317-52090 15 
AG-F1805-08016 AG-MD068355 AG-05507-10110 1 AG-13900-64500 16 
AG-F1805-08016 AG-MD070717 AG-05507-10110 7 AG-13910-40000 16 
AG-F1805-08016 AG-MD070717 AG-05605-01410 2 AG-13910-60100 16 
AG-F1805-08016 AG-MF241264 AG-05633-30800 14 AG-13910-60200 16 
AG-F1805-08016 AG-MF241266 AG-05633-31000 14 AG-13920-80900 16 
AG-F1805-08016 AG-MF241266 AG-05640-06909 6 AG-13930-80300 16 
AG-F1805-08016 AG-MF522010 AG-05910-20049 13 AG-13931-00200 16 
AG-F1805-08020 AG-MH020804 AG-05946-01201 1 AG-13951-20500 16 
AG-F1805-08020 AG-MM316248 AG-06016-13080 18 AG-13951-20500 16 
AG-F1805-08020 AG-MS401429 AG-06016-13140 1 AG-14602-01820 16 
AG-F1805-08020 AG-MS602007 AG-06016-13140 6 AG-14610-00420 16 
AG-F1805-08020 AG-MS660174 AG-06016-13140 14 AG-14610-30100 16 
AG-F1805-08025 AG-MS661140 AG-09311-05480 15 AG-14611-00220 16 
AG-F1805-08025 AG-MS661142 AG-09312-10380 15 AG-14611-40000 16 
AG-F1805-08028 AG-M105X-43671 AG-09312-70360 15 AG-14612-00120 16 
AG-F1805-08030 AG-M135X-01581 AG-09316-41351 15 AG-14612-50101 16 
AG-F1805-08035 AG-M191X-67685 AG-09317-40070 15 AG-14612-50200 16 
AG-F1805-08040 AG-M230X-00671 AG-09317-51670 15 AG-14620-00000 16 
AG-F1805-08040 AG-M357X-66185 AG-09317-51680 15 AG-14620-00020 16 
AG-F1805-08040 AG-M357X-91874 AG-09317-51690 15 AG-14620-10000 16 
AG-F1805-08045 AG-M371X-B3571 AG-09317-51700 15 AG-14620-20100 16 
AG-F1805-08045 AG-M385X-03771 AG-09317-51710 15 AG-14620-30000 16 
AG-F1805-08045 AG-M391X-04271 AG-09317-51720 15 AG-14620-40000 16 
AG-F1805-08045 AG-M414X-07472 AG-09317-51730 15 AG-14620-50000 16 
AG-F1805-08050 AG-M414X-07871 AG-09317-51740 15 AG-14620-60100 16 
AG-F1805-08050 AG-M578D-20901 AG-09317-51750 15 AG-14621-02720 16 
AG-F1805-08070 AG-M578X-29171 AG-09317-51760 15 AG-14621-05720 16 
AG-F1805-10020 AG-M605X-99171 AG-09317-51770 15 AG-14622-10120 16 
AG-F1805-10025 AG-M641X-A7975 AG-09317-51780 15 AG-14623-00000 16 
AG-F1805-10025 AG-M641X-E7171 AG-09317-51790 15 AG-14623-00100 16 
AG-F1805-10030 AG-M642X-34071 AG-09317-51800 15 AG-14623-10001 16 
AG-F1805-12030 AG-M648X-40871 AG-09317-51810 15 AG-14623-20720 16 
AG-F1825-06014 AG-M649X-21771 AG-09317-51820 15 AG-14623-30000 16 
AG-F1825-12025 AG-M690X-00472 AG-09317-51830 15 AG-14623-40600 16 
AG-F2005-10020 AG-M690X-00671 AG-09317-51840 15 AG-14630-10000 16 
AG-F2300-10000 AG-M800X-70471 AG-09317-51850 15 AG-14630-30000 16 
AG-F2320-10000 AG-M864X-12271 AG-09317-51860 15 AG-14630-40000 16 
AG-F2325-08000 AG-M981X-76071 AG-09317-51870 15 AG-14630-50000 16 
AG-F2500-10000 AG-M982X-38871 AG-09317-51880 15 AG-14631-00100 16 
AG-F2515-10000 AG-S409S-00008 AG-09317-51890 15 AG-14631-04020 16 
AG-F2515-10000 AG-S930P-29970 AG-09317-51900 15 AG-14631-18720 16 
AG-F2846-05000 AG-S930P-37270 AG-09317-51910 15 AG-14631-21900 16 
AG-F2846-10000 AG-S930P-80770 AG-09317-51920 15 AG-14631-26200 16 
AG-F2846-12000 AG-U001X-35094 AG-09317-51930 15 AG-14631-26300 16 

















PARTS NUMBER INDEX 


ADR E 





























sb ñ TẾ = B] e| Adv MZ Tms x dX | Km MF 
PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. | PART No. FIG.NO. 
AG-14640-54420 16 AG-14642-10020 16 AG-14657-77900 16 AG-14669-06000 16 
AG-14642-00000 16 AG-14642-20000 16 AG-14657-78000 16 AG-14669-06100 16 
AG-14642-00100 16 AG-14643-03320 16 AG-14657-78100 16 AG-14669-06200 16 
AG-14642-00200 16 AG-14643-20000 16 AG-14658-01400 16 AG-14669-06300 16 
AG-14642-00300 16 AG-14643-30100 16 AG-14658-70400 16 AG-14669-06400 16 
AG-14642-00400 16 AG-14644-00220 16 AG-14658-74500 16 AG-14669-06500 16 
AG-14642-00500 16 AG-14650-81022 16 AG-14658-80500 16 AG-14669-06600 16 
AG-14642-00600 16 AG-14651-50320 16 AG-14659-80600 16 AG-14669-06700 16 
AG-14642-00700 16 AG-14651-51820 16 AG-14659-80700 16 AG-14669-06800 16 
AG-14642-00800 16 AG-14652-62800 16 AG-14659-80800 16 AG-14669-06900 16 
AG-14642-00900 16 AG-14652-63400 16 AG-14659-80900 16 AG-14669-07000 16 
AG-14642-01000 16 AG-14654-01300 16 AG-14659-81000 16 AG-14669-07100 16 
AG-14642-01100 16 AG-14654-01400 16 AG-14660-00000 16 AG-14669-07200 16 
AG-14642-01200 16 AG-14654-10000 16 AG-14660-00100 16 AG-14669-07300 16 
AG-14642-01300 16 AG-14654-53400 16 AG-14660-00200 16 AG-14669-07400 16 
AG-14642-01400 16 AG-14654-53500 16 AG-14660-00400 16 AG-14669-07500 16 
AG-14642-01500 16 AG-14654-53600 16 AG-14660-00500 16 AG-14669-07800 16 
AG-14642-01600 16 AG-14656-80000 16 AG-14660-00600 16 AG-14669-90020 16 
AG-14642-01700 16 AG-14656-90300 16 AG-14660-00700 16 AG-14682-20720 16 
AG-14642-01800 16 AG-14657-00420 16 AG-14660-00800 16 AG-14683-25500 16 
AG-14642-01900 16 AG-14657-10000 16 AG-14660-00800 16 AG-14683-25600 16 
AG-14642-02000 16 AG-14657-10100 16 AG-14660-01120 16 AG-14687-18020 16 
AG-14642-02100 16 AG-14657-10200 16 AG-14660-01200 16 AG-14687-70000 16 
AG-14642-02200 16 AG-14657-10300 16 AG-14660-01700 16 AG-14687-70100 16 
AG-14642-02300 16 AG-14657-10400 16 AG-14660-04400 16 AG-14687-70200 16 
AG-14642-02400 16 AG-14657-10500 16 AG-14660-10900 16 AG-14687-70300 16 
AG-14642-02500 16 AG-14657-10600 16 AG-14660-20100 16 AG-14687-74700 16 
AG-14642-02600 16 AG-14657-10700 16 AG-14660-20600 16 AG-14687-74800 16 
AG-14642-02700 16 AG-14657-10800 16 AG-14660-22600 16 AG-14687-74900 16 
AG-14642-02800 16 AG-14657-20020 16 AG-14660-30000 16 AG-14687-75000 16 
AG-14642-02900 16 AG-14657-40120 16 AG-14660-30100 16 AG-14687-93720 16 
AG-14642-03000 16 AG-14657-60200 16 AG-14660-30200 16 AG-14692-52520 16 
AG-14642-03100 16 AG-14657-71800 16 AG-14660-30300 16 AG-14693-63000 16 
AG-14642-03200 16 AG-14657-71900 16 AG-14660-30400 16 AG-14697-61200 16 
AG-14642-03300 16 AG-14657-72000 16 AG-14660-30500 16 AG-14698-99000 16 
AG-14642-03400 16 AG-14657-72100 16 AG-14660-30600 16 AG-30446-06300 9 
AG-14642-03500 16 AG-14657-72200 16 AG-14662-00200 16 AG-30461-71601 1 
AG-14642-03600 16 AG-14657-72300 16 AG-14662-05000 16 AG-30461-71601 14 
AG-14642-03700 16 AG-14657-72400 16 AG-14662-05000 16 AG-30604-21402 10 
AG-14642-03800 16 AG-14657-72500 16 AG-14662-11700 16 AG-30604-31601 10 
AG-14642-03900 16 AG-14657-72600 16 AG-14662-11700 16 AG-30619-10501 4 
AG-14642-04000 16 AG-14657-72700 16 AG-14662-14901 16 AG-30636-25901 1 
AG-14642-04100 16 AG-14657-72800 16 AG-14665-00820 16 AG-30636-25901 8 
AG-14642-04200 16 AG-14657-72900 16 AG-14666-20120 16 AG-30646-25064 13 
AG-14642-04300 16 AG-14657-73000 16 AG-14666-91720 16 AG-31304-11700 10 
AG-14642-04400 16 AG-14657-73100 16 AG-14669-01400 16 AG-31345-12100 13 
AG-14642-04500 16 AG-14657-73200 16 AG-14669-01500 16 AG-31346-11900 1 
AG-14642-04600 16 AG-14657-73300 16 AG-14669-01600 16 AG-31346-11900 13 
AG-14642-04700 16 AG-14657-76700 16 AG-14669-01700 16 AG-31646-02200 13 
AG-14642-04800 16 AG-14657-76800 16 AG-14669-01800 16 AG-32A01-01400 8 
AG-14642-04900 16 AG-14657-76900 16 AG-14669-01900 16 AG-32A01-01600 8 
AG-14642-05000 16 AG-14657-77000 16 AG-14669-03200 16 AG-32A01-02091 8 
AG-14642-05100 16 AG-14657-77100 16 AG-14669-03300 16 AG-32A01-02501 1 
AG-14642-05200 16 AG-14657-77200 16 AG-14669-03400 16 AG-32A01-02501 8 
AG-14642-05300 16 AG-14657-77300 16 AG-14669-03500 16 AG-32A01-02700 8 
AG-14642-05400 16 AG-14657-77400 16 AG-14669-04100 16 AG-32A01-03100 8 
AG-14642-05500 16 AG-14657-77500 16 AG-14669-04200 16 AG-32A01-03200 8 
AG-14642-05600 16 AG-14657-77600 16 AG-14669-04300 16 AG-32A03-01100 8 
AG-14642-05700 16 AG-14657-77700 16 AG-14669-05800 16 AG-32A04-00202 10 
AG-14642-05800 16 AG-14657-77800 16 AG-14669-05900 16 AG-32A04-01202 10 
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PART No. 
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IG.NO. 


đỗ m e 
PART No. 


ADAN KOR 


KZ ms 


FIG.NO. 


PART No. 


dw 
FIG.NO. 


ibu 
PART No. 


dw 
FIG.NO. 





AG-32A04-02401 
AG-32A04-02801 
AG-32A04-02801 
AG-32A04-04701 
AG-32A04-04801 
AG-32A04-22010 
AG-32A05-02101 
AG-32A05-13100 
AG-32A07-01501 
AG-32A07-02600 


AG-32A07-04100 
AG-32A07-04100 
AG-32A07-06900 
AG-32A07-11700 
AG-32A07-11700 
AG-32A07-14201 
AG-32A07-14201 
AG-32A11-00105 
AG-32A11-00200 
AG-32A11-00200 


AG-32A11-01100 
AG-32A11-01600 
AG-32A11-03100 
AG-32A17-02010 
AG-32A17-02020 
AG-32A17-02030 
AG-32A17-08300 
AG-32A17-10100 
AG-32A17-10200 
AG-32A17-10300 


AG-32A19-00012 
AG-32A19-00400 
AG-32A19-00501 
AG-32A20-02901 
AG-32A21-00900 
AG-32A23-00101 
AG-32A23-01100 
AG-32A23-03010 
AG-32A23-03500 
AG-32A23-05400 


AG-32A35-00600 
AG-32A35-00600 
AG-32A35-12101 
AG-32A36-05012 
AG-32A40-01100 
AG-32A45-00300 
AG-32A45-00400 
AG-32A45-00400 
AG-32A45-00500 
AG-32A45-00500 


AG-32A46-03100 
AG-32A61-01101 
AG-32A61-03200 
AG-32A61-08800 
AG-32A61-09600 
AG-32A62-10400 
AG-32A68-06800 
AG-32A68-06800 
AG-32A91-05100 
AG-32B01-01011 
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AG-32B01-12100 
AG-32B01-12100 
AG-32B04-03010 
AG-32B04-03200 
AG-32B04-03200 
AG-32B04-04011 
AG-32B05-00101 
AG-32B07-01014 
AG-32B07-06600 
AG-32B09-00010 


AG-32B09-00020 
AG-32B09-00030 
AG-32B09-00040 
AG-32B09-08101 
AG-32B09-08201 
AG-32B09-08301 
AG-32B13-00010 
AG-32B13-00200 
AG-32B19-09011 
AG-32B19-09021 


AG-32B19-09031 
AG-32B19-09041 
AG-32B20-01501 
AG-32B20-10011 
AG-32B21-06010 
AG-32B21-10030 
AG-32B22-00100 
AG-32B22-00800 
AG-32B22-00800 
AG-32B23-02300 


AG-32B30-00201 
AG-32B30-00201 
AG-32B30-01102 
AG-32B30-10090 
AG-32B32-00200 
AG-32B32-00200 
AG-32B32-00600 
AG-32B32-00800 
AG-32B32-00901 
AG-32B35-00012 


AG-32B35-06200 
AG-32B35-15100 
AG-32B39-01100 
AG-32B39-01200 
AG-32B39-01200 
AG-32B40-00100 
AG-32B42-12101 
AG-32B42-20100 
AG-32B43-11700 
AG-32B45-00901 


AG-32B45-04100 
AG-32B45-05500 
AG-32B45-05500 
AG-32B45-10031 
AG-32B46-00030 
AG-32B46-00200 
AG-32B46-00200 
AG-32B46-00301 
AG-32B46-01100 
AG-32B48-00100 
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AG-32B61-01602 
AG-32B61-03400 
AG-32B61-03801 
AG-32B61-04100 
AG-32B61-16901 
AG-32B61-50100 
AG-32B61-50200 
AG-32B61-50300 
AG-32B61-50400 
AG-32B61-50500 


AG-32B61-50600 
AG-32B61-50700 
AG-32B65-00510 
AG-32B65-00510 
AG-32B66-00202 
AG-32B66-00202 
AG-32B66-00400 
AG-32B66-00400 
AG-32B66-01200 
AG-32B68-02890 


AG-32B68-11200 
AG-32B94-01070 
AG-32C04-04501 
AG-32C48-01101 
AG-32C61-06000 
AG-32C61-06000 
AG-32C61-06010 
AG-32161-13400 
AG-32161-13700 
AG-34307-02100 


AG-34307-02802 
AG-34307-02901 
AG-34307-12701 
AG-34323-00801 
AG-34330-04300 
AG-34330-04300 
AG-34332-31300 
AG-34340-00700 
AG-34404-02901 
AG-34405-00800 


AG-34407-02090 
AG-34407-11090 
AG-34446-05300 
AG-34446-05300 
AG-34462-01050 
AG-34462-01060 
AG-34462-01070 
AG-34462-11030 
AG-34462-21040 
AG-34462-30030 


AG-34462-30030 
AG-34466-31302 
AG-34661-02000 
AG-34721-03200 
AG-34721-03700 
AG-34761-08800 
AG-92364-02500 
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